MARYA STANISLAWA 


Mora KORYTOWSKA 


żona Radcy Sadu krajowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 46, po długiej a dolegliwej chorobie opatrzona SS. Sakramentami, 


w dniu 14 Stycznia 1884 r. zasnęła w bogu. 


W smutku pogrążony małżonek wraz z synami i córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność 
/ | | , 
na wyprowadzenie zwłok we Środę d. 16 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod L. 13 w Rynku głównym 


wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


Jaota Ja de Stray onego 


